BUFFALO 



A ごほ用に際してのミ主意事項 

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 
項を必ずお守りください。 

•本製品を次の場所に設置しないでください。感電•火災の原因 
になったり、製品に悪影響をちえる場合があります。 

強い磁界•静電気•震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 
化があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電•漏水 
の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ 
•本製品を落としたり、強い衝擊をちえたりしないでください。 

•本製品の分觸や改造や修理を自分でしないでください。 

•本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってくださし、。 
•異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ 
ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。 


( i % 費 


本製品肤 HDMI 出力端子を持つ映像機器や家庭用ゲーム機の映像や音 
声を切り替えて、テレビなどに出力することが可能な HDMI セレクタです。 

• HDMI 端子に対応 

HDMI 端子は、映像と音声を 1 本のケーブルで接続できます。映像と音声 
はすべてデジタル信号なので、鮮明な映像やクリアな音声を送信するこ 
とができます。 

• HDD レコーダや次世代ビデオディスクに対応 

デジタルチューナ内蔵の HDD レコーダなど HDMI 端子付きプレーヤに 
対応しています。 

•ハイビジョン映像、デジタル音声にも対応 
480 し 480 ps 1080 し 720 pJ 080 p の映像、また 5.1 ch などのデジタル音声 
にも対応しています。 


■巧届品が磁揃 ち孤没を 贼す JI 

本製品をご使用になる前に、が下のものが同栖されていることを確認し 
てくださし、。万が一、か品•不良などがございましたら、お買い上げいただ 
いた販売店までご連絡ください。 

□本体 

□取扱説明書(本書） 

□製品保証書(パッケージに記載） 


励ぶ機 ぉ^^^ 

本製品はが下のハードウェア環境を持つ機器に接続してご使用いただけ 
ます。 

♦ HDMI 出力端子を搭載した機器を搭載した機器彻 u-ray レコーダ、 
DVD プレーヤ、ハードディスクレコーダ、家庭用ゲーム機器など） 

♦ HDMI 入力端子を搭載したテレビ、液晶プロジェクタなど 



m 



く接続例1> 

DVD (または、 B ! u -「 ay ) レコーダと家庭用ゲーム機器を切り替えて、家庭用液晶テレビで表示させる場合 


入力切替スイッチ 

入カポートを切り替えます。 
•押し込んだ状態ぅ入カポート1 
.飛び出した状態与入カポート2 


HDMI 出力端子へ 
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r #| 入カポートに使用するケーブルの長さは、 3 m が下 
'/ J を推巽します。 3 m な上のケーブルを使用する場 
ま意合は、 24 AWG のケーブルを使用してください。 


HDMI 入力端子へ 


HDMI 出力端子へ 


¢ 11 ] 


HDMI 出力端子を搭載した 
DVD (または、 Blu - ray ) レコーダ 



HDMI 入力端子を搭載した 

家庭巧液晶テレビ 
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HDMI 出力端子を搭載した 
家庭用 ダーム 機器 


く接続例2> 

パソコンと家庭用ゲーム機器を切り替えて、パソコン用ディスプレイで表示させる場合 


入力切替スイッチ 

入カポートを切り替えます。 

•押し化んだ状態ぅ入カポート1 
♦飛び出した状態与入カポート2 



HDMI 入力端子へ 

〇 



r #| -入カポートに使用するケーブルの長さは、 3 iTa 乂 

'/J 下を推奨します。 3 m な上のケーブルを使用する 
注意 場合は、 24 AWG のケーブルを使用してください。 

-パソコンで使用されるグラフィックボードによつ 
ては、 HDMI 経由で音声が出力されない場合が 
ありますのでごま意ください。 


HDMI 出力端子へ 

=¢ 11 ] 


HDMI 入力端子を搭載した 

パソコン用ディスプレイ 



HDMI 出力端子を搭載した 

家庭巧ダーム機器 



HDMI 出力端子 
を搭載した 

/《ソコン 



保証契約約款 


:辉社製品について、修理に関する’ 
.同意頂けない場合は保証契約を目 
扉店または弊社にご返が下さし、。 


が、この巧款に規定された条項に I 
購入の敦品を使巧することなく販売店ま； 

相利が制限されるものではありません。 

第1条(定義） 

1この約款において、「保围書 J とは、保証期間に製品が巧障した場合に! 


るな証のを件等を規定するものです。お客様 
'巧り消すことができますが、その場合は、ご 
なお、この約款により、お客様の法律上の 


た重要な围巧書をいいます。 

2この約款において、 r 巧障」とは、お客様が正しい使巧方まに基づいて顆お 
て电、製品が正常に機能しない状態をいいます。 

3 こが願:におし、て、「雛觸とが製品が故障した場合、解け渐廣巧ち当該が障個麻をし、し、ます。 

4この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定されたを件により、解社がお客様に巧しお償修 
理をお巧ますることをいいます。 

5この約款において、「有償修理」とは、製品が巧障した場合であって、巧償保証が適用されないとき、 
おぎ巧から責用を頂戴して辟社が巧う当該故障個巧の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、巧社が版売に際して旧包されたもののうち、本体部分をいい、わ 
寸品などは含まれぎせん。 


賦±が修理を: 
毀品を作動さ^ 

より'解社が； 

、巧償保証が； 


'丰吁ラことを約し 
せた場合でちつ 


品および添付品; 
第2を瓶償保邸 


I製品が巧障した場合、おぎ徹ま、保駐書に記 K された保証巧間内に辟社に対し修理を依頼すること 
により、お償保围の適用を受けることげできます。但し、巧の各号に掲げる場合は、保面が間内でちつ 
てもな償保証の適巧を受けることができません。 

2なちをご依頼される際に、保西書をご提示頂けない場合。 

;ご提示頂いた保前書が、製品るおよび觀品シリアル No 筹の重要ま項が未記入または修正されてい 
ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品にき示されるシ U アル No 筹の重要事項が 
消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4販売店なが保証書にご購入日のな巧をされていない場合、またはお客様のご購入日を巧認できる 
書類(レシートなど)が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた歡お客様による運ちまたは移動に際し落下または衝單等に起 
因して巧廣または破損した場合。 

6お客なにおける使用上の誤り、不当な巧造もしくは修理、または J 
の接病により巧瞎または破損した場合。 

7火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧など 
破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自お劣化し、消耗部品を巧り換える場合。 

9前各号に掲げる場さのほか、巧障の原因が、おぎなの使用方まにあると認められる場合。 

第3を(修理） 


よ、巧社が指定するものなかの機器と 
ミどの外部的要因により、巧障または 


I 胃のご時には製品を算社テクニカル 
ては各魁品添付のマニュ乃レ(電子マニュ7 
担とさせていただきます。また、ごを巧時に I 
しま- 


’クニカルサポートセンターにごを付〈ださし、。テクニカルサポートセンターについ 
アルを含みます)または/《ッケージをご確認ください。尚、迭おはを付元負 
:は宅 13 使など送付巧えが巧るちまでご掛がださし、。郵送は固〈お断顾 


または修理黃巧が製品価格を上回る場合には、保駐対きの製品と同等またはチれな上の性能を有 
する他の製品と交換するまにより対応させて巧く事があります。 

3ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス 
クもしくは製品を巧換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござ 
いますが、修理の際、弊吐は記憶されたデータについて/於クアップを作成いたしません。また、辟社 
は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理により、交換された旧部品または旧製品薄よ、弊社にて適宜南案処分させて頂きます。 

5有償修理により、交換された旧部品または旧數品等についても、脾社にて適宜巧票の分させて頂き 
ますが、修理をごな頼された際にお客様からおがらせ頂ければ、旧部品等をあ品いたします。但し 
部品のせ質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4を晚責ま項 J 

1お客おがご晴入された製品について、辟なにが意または重大な過失があった場合を除き、读務不履 
巧または不法巧るにをづく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致しぎす。 

2お客様がご罹入された製品につし、て、陽れた横正がちつた場合は、このが獻の規をにかかわらず、無1にて当!»を 


修補しまた 
3 巧社:における 


圧肤お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 
’、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 


この約款は、日本国内においてのみ有巧です。また•巧が■でのご使用につきましては、巧社はいかなる保 
証もいたしません。 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、な下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 

マニュアルをご確認ください。 


解社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン 
ロードを ご確認ください。 


—ムぺージ 


http://buffalo-kokuyo.jp/ ^ 


上記で改善しない場合は、 テクニカルサポートセンターへ 

お問い合わせください。 


電話でのお問い合わせ先 


^•電話番号はお掛け間違いのないようにごま意くださし、。 

03-5365-3106 鼠咒新患辟臟） 


FAX でのお問い合わせ巧 


03-3375-2327 


Web でのお問い合わせ巧 


http://bufTalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ 


• 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

- BUFFALO™ は、株式会社メル コ ホールディングスの商標です。本書に記載されてい 
る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、®、© などの 
マークは言己載していません。 

巧ぶ会社バッファローコクヨサプライ 初版発行 2008/12/15 

BSAK 201 取扱説明書 KM 00-0054-00 




















































































































































